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AFPA de Saint-Priest 
TEB DP M1- la représentation graphique SEQ 007459-01 


MAISON de FAUBOURG 


Construction d'une maison individuelle 





Technicien études bâtiment dessin de projet: Monsieur Gilbert DURANT 
REZ DE CHAUSSEE APS 
Échelle 1/50 Date 15-01-2017 


Modifications : 
12/03/2017 : modification ouverture salon 
12/03/2017 : suppression CF 
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